Regn. No. KERBIL/2012/45073 
dated 5-9-2012 with RNI 


© 


കേരള സര്‍ക്കാര്‍ 








Aavenunen pi Kenula Reg. No. KL/TV(N)/634/2018-20 


2020 XY 


a 4 
= ലു. 7 a Ze 
TENS a ൦ AY 


കേരള ഗസററ 
KERALA GAZETTE 


ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്‌ 
PUBLISHED BY AUTHORITY 











2020 ഡിസംബര്‍ 29 








തിരുവനന്തപുരം, 29th December 2020 3 
കി ചൊവ്വ 1196 ധനു 14 നനു 
14th Dhanu 1196 51 
Vol. IX Thiruvananthapuram, നി No. 
1942 പൌഷം 8 
Tuesday 8th Pousha 1942 
PART IV 


Private Advertisements and Miscellaneous 
Notifications 


219 


1520 


KERALA GAZETTE 


[Parr IV 





8 Cancellation of licence and taking control of 


10. 


jetties, slipways, etc. by the Board.—(1) In the 
event of delay or default in such erection and 
completion or any breach of any of the 
conditions of this regulation the Cochin Port 
Trust may cancel the licence and assume 
control of or otherwise dispose of all or any 
part of the jetty, slipways or piers, as the case 
may be, or remove and dispose of any other 
structures or other improvements affected on the 
said site that may have been constructed as 
well as the site thereof, at the expense of the 
person concerned and the licensee shall have 
no right in the land in consequence of erection 
made thereon. 


(2) It shall be open to the Deputy Conservator to 
appropriate or set off the cost ot removal or 
other damage the Board may sustain due to 
the licencee’s default out of the sale proceeds 
of the things removed or disposed of in the 
manner herein before provided and the licence 
granted, unless otherwise cancelled, shall 
remain in force for a period of one year. 


Avoidance of obstruction to navigation.—The 
licensee shall not encroach into the water- front 
beyond the perpendicular length of twenty 
meters in the Mattancherry Channel and five 
meters in all other areas. Any relaxation to the 
specified limits should have the concurrence of 
the Deputy Conservator on case by case basis 
after obtaining approval of competent authority. 
In any case the licensee shall not at any time 
cause any obstruction to the normal flow of the 
water traffic and navigation. 


Security of the Jetty (1) The licensee shall be 
responsible for the security of the jetty and 
shall maintain a log book which will show the 
registry number of boats, the name and identity 
of all the crew of various boats tied up at the 


jetty. 
(2) The log book shall be produced for inspection 


upon demand by Port or any Authority 
Authorized by the Government. 


(3) The licensee shall keep a tab on all users of 
the jetty and shall be lable to report any 
strangers, including foreigners, to the nearest 


Police Station. 


11. Environmental protection.—The licensee shall 
be responsible for the environmental 
protection and ensure that there shall not be 
any discharge of oily wastes from any boats 


tied up alongside the jetty or pier or slipway. 
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12. Fish landing.—Fish-landing will not be 
permitted at the jetties. Authorised fish- 
landing centres shall only be used by the jetty 


users. 


13. Failure to observe conditions.—The licensee 
shall abide by all conditions stipulated above 
and failure to observe any of the conditions 


may entail cancellation of the licence. 


(Sd.) 


Secretary. 


ഏറണാകുളം തിരുമല ദേവസ്വം 


(2021-2025 ഭരണക്കമ്മറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ സംബന്ധിച്ച്‌) 


അറിയിപ്പ്‌ 


നമ്പര്‍ 20301/2020/ഡി1. 2020 നവംബര്‍ 25. 


എറണാകുളം തിരുമല ദേവസ്വം ഭരണക്കമ്മറ്റി 201-ലെ 
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‌ അടിസ്ഥാനമായ യോഗ വോട്ടര്‍മാരുടെ 
(പാഥമിക പട്ടിക ഇന്നേദിവസം ദേവസ്വം ആഫീസില്‍ 
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരം സകലമാനപേരേയും 
അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി പ്രാഥമിക പട്ടികയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും 9-1-2021-നകം രേഖാമൂലം 
ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷണറെ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പ്രാഥമിക 
പട്ടികയില്‍ പേര്‍ ഉള്‍പ്പെടാത്ത വോട്ടവകാശമുള്ള വര്‍, 
അവര്‍ തന്നെ നേരിട്ട്‌, തന്റെ വോട്ടവകാശം തെളിയിക്കുന്ന 
രേഖകള്‍ സഹിതം, ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷണര്‍ക്ക്‌ അവരുടെ 
പരാതിനല്‍കുകയോ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകൂുന്നു. 
അപ്രകാരമുള്ള പരാതികളും, നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും 10-1-2021-ഠ൦ 
തീയതി രാവിലെ 10 മണിക്ക്‌ ദേവസ്വം ആഫീസില്‍ വച്ച്‌ 


പരിഗണിച്ച്‌ തീരുമാനിക്കുന്നതാകൂന്നു. 


പ്രാഥമിക വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ ഒരു പകര്‍പ്പ്‌ ദേവസ്വം 


കൌണ്ടറിലും വച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. 


തെരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ ചട്ടങ്ങളും ഇതൊന്നിച്ച്‌ ഇന്നേദിവസം 


തന്നെ ദേവസ്വം ആഫീസില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. 


ഡി. ജി. സുരേഷ്‌, 
(ഇലക്ഷന്‍ കമ്മീഷണര്‍) 
അഡ്വക്കേറ്റ്‌ 
സായി കൃപ, 32/2284, 2114. 10 
P. J. ആന്റണി റോഡ്‌, പാലാരിവട്ടം 
കൊച്ചി-682 025 
ഫോണ്‍: 9447304872 


എറണാകുളം. mMoawle: dgsuresh2 @ gmail.com. 


